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GEEN ZIENSWIJZEN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, ROTTUMERWEG 
17 HEERENVEEN 

Het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw op het perceel Rottumerweg 17 te Heerenveen (25- 
04-2016 tot en met 03-06-2016) 

Deze ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen. In de tussen haakjes vermelde periode zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
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